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Hispan 


Hispan o castillan es un romanic lingue parlat in 
Europa e in li munde. 


Romanic lingues 

Catalan • Corsesi • Francesi • Hispan • Italian • Occitan • Portugalesi • Ruman • Sardinian 


Hispan 

Parlat en 

Hispania 

Regiones 

America, Europa, Equatorial Guinéa 

Numero 

580 000 000 

Academia 

Asociación de Academias de la 

Lengua Espanola 

Classification 

Indo-Europan lingues 
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